Michat Sliwinski 


konduktor e. k. kolei państwowej 


przeżywszy lat 43, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, po długiej i ciężkiej cho- 
robie zmarł dnia 7 listopada 1901 r. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 

Znajomych, Kolegów zmarłego i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 

zwłok w sobotę, 9 listopada o godzinie 3 popołudniu z domu przy ulicy 
Topolowej Nr. 24 wprost na cmentarz, oraz na 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


które odprawionem zostanie w kościele OO. Reformatów we czwartek, 
dnia 14 listopada b. r. o godz. 10 rano. 


